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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 



Getting Started Guide C'^C 

Loqitech" 

Important Safety Information ^ 

Before using your mouse, please read the Comfort Guidelines that come with your product. 

Connect the Mouse 



0 



1. For installation on a PS/2 mouse port, turn off 
the computer. Connect the mouse cable to the PS/2 
mouse port on the computer, then turn on your system. 

2. For USB-port installation (Windows 98 or higlner 
or Macintosh" OS 8.6 or higher required) remove the , ^ r,,-,-, r, . 

,^ . ^ ^ . ^u. I, / ^ ,.1, , K-n . USB Port PS/2 Port PS/2 Port Adapter 

PS/2 adapter. Connect the mouse cable to the USB port 
on the computer. For Windows, you may be prompted to 

insert the Windows software CD. Insert this software CD into the computer's CD-ROM drive when asked to do 
so, then follow the on-screen instructions. 

Install the Software 

1. For PCs, start Windows , insert the Logitech software CD into the computer's CD-ROM drive, 
then follow the on-screen instructions. (If Autorun is not enabled, select Run from the Start Menu on 
the Taskbar. Next, type D:\Setup.exe, where D: is the designation of the CD-ROM drive.) 

2. For the Macintosh , start the Macintosh operating system, insert the Logitech software CD 
into the computer's CD-ROM drive, find the Installer icon in the appropriate language folder, 
double-click the icon, then follow the on-screen instructions. 



© 2000 Logitech. All Rights Reserved. Logitech, the Logitech logo, and the Logitech products referred to herein are either the trademarks or the registered trademarks of 
Logitech. All otiier tradernarks are the property of their respective owners, Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Inlbrmation contained 
lierein is subject to change without notice. 
Part Number: 622807-0914 
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Get More Information! 

To help you get the most from your mouse, a User's Guide is located on the Logitech software CD. 

This User's Guide contains valuable information about your product, and it has Logitech world-wide addresses 

and telephone numbers. During software installation, this User's Guide is copied to your hard drive automatically. 

For PCs 

1. From the Windows Taskbar, select Start, Programs, Logitech , MouseWare , then User's Guide. 

2. The User's Guide displays automatically. To view a topic, click one of the bookmarks listed on the left side 
of the title page. 

For Macintosh 

1. On your desktop, find the MouseWare folder, then open the folder by double-clicking it. 

2. Find the icon for the User's Guide, then double-click the icon to open the document. 

Troubleshooting 

The Mouse Does Not Work after Installation or Is Not Detected 

• Make sure you have connected the mouse correctly. The mouse cable goes into the computer's USB port 
or PS/2 mouse port. 

• For PCs, make sure the PS/2 mouse port has the proper configuration. Refer to your computer documentation 
for the correct port configuration, may also have other system devices that conflict with the mouse. 
Check the IRQ/address settings of tnese devices for conflicts, and change the settings as required. 

• Try unplugging then reconnecting the mouse cable to the computer. 

International Standards and Safety 

This mouse has no serviceable parts included. User-observable light 
is 15 microwatts in normal operation. This mouse is rated as 
a commercial product for operation at 32° F(0°C) to 104° F (40°C). 

This product has been tested to comply with International Standard 
lEC 825-1 : 1993. The standard requires the following statement: 
CAUTION: Use of controls or adjustments or performance 

of procedures other than those specified herein may result 
in hazardous radiation exposure. 



Class 1 LED Product 



Please take a minute to register your product on our website at www.logitecli.com: 
it entitles you to free Customer Support. Furthermore, as a registered customer you may chose to be included 
in special product offers and interesting information about new Logitech devices. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Schnellstart-Anleitung ^p'- 
1 Wichtige Siclierheitshinweise IjOgitech" 

Lesen Sie vor dem Einsatz der Maus die beiliegenden Richtlinien zur Vermeidung von Gesundheitsschaden. 



Anschlief^en der Maus 

1. Schalten Sie zum AnschlieKen der Maus an 
der PS/2-Schnittstelle den Computer aus. 

Schliel^en Sie das Mauskabel an der PS/2-Schnitt-stelle an, 

und schalten Sie den Computer ein. 

2. Wenn Sie die Maus an der USB-Sclinittstelle , , ,, „ ,, ^.^ _ ^ 

... _ , ^„ , , ..^ , , , u USB-Anschluss PS/2-Anschluss PS/2-Adapter 

anschlielsen (Windows 98 oder hoher bzw. Macintosh 

OS 8.6 Oder hoher erforderlich), entfernen Sie den PS/2- 

Adapter. SchlieSen Sie die Maus an der USB-Schnittstelle des Computers an. Unter Windows werden Sie 
moglicherweise gebeten, die Windows-CD einzuiegen. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, 
und foigen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Installieren der Software 

1. PC: Starten Sie Windows, legen Sie die Log itecli-Softwa re-CD ein, und foigen Sie 

den Anweisungen auf dem Bildschirm. (1st die Autorun-Funktion nicht aktiviert, wahlen Sie im Menu 
"Start" den Befehl "AusfOhren". Geben Sie "D;\Setup.exe" ein, wobei D: der Laufwerks-buchstabe 
Ihres CD-Lai^^fks ist.) 

2. Macintosh: Starten Sie den Computer, legen Sie die Logitech Software-CD ein, doppelklicken Sie 
auf das Installer-Symbol im entsprechenden Sprachordner, und foigen Sie den Anweisungen auf 
dem Bildschirm. 
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4 Weitere Informationen: 

Das Handbuch auf der Logitech-Software-CD hilft Ihnen bei deroptimalen Nutzung Ihrer Maus. 
Dieses Handbucli enthalt wichtige Produktinformationen sowie internationale Logitech-Adressen 
und Telefonnummern. Walnrend der Software-Installation wird das Handbuch auf die Festplatte kopiert. 

PC: 

1. Wahlen Sie im Windows-Startmenii die Befehle "Programme", "Logitech MouseWare" 
und "Handbuch". 

2. Das Handbuch wird geoffnet. Klicken Sie zum Anzeigen eines Kapitels auf den entsprechenden Eintrag 
in der linken Spaite des Fensters. 

■Macintosh: 

1. Doppellclicken Sie auf den Ordner "IMouseWare" auf dem Desktop. 

2. Doppelklicken Sie zum Offnen des Handbuchs auf das entsprechende Symbol. 

5 Fehleranalyse 

Die Maus funktioniert nicht oder wird nicht erkannt 

• Uberprufen Sie, ob die Maus ordnungsgemalS angeschlossen ist. Das Mauskabe! muss an der USB- bzw. 
der PS/2-Schnittstelle angeschlossen sein. 

• Uberprufen Sie am PC, ob die PS/2-Schnittstelle richtig konfiguriert wurde. Informationen hierzu finden Sie 
in der Dokumentation zu Ihrem Computer. Es ist aul^erdem moglich, dass andere Cerate einen Konflikt 
mit der Maus verursachen. Uberprufen Sie die IRQ-/Adressen-Einstellungen dieser Cerate, und andern Sie 
diese gegebenenfaiis. Ziehen Sie bei ausgeschaltetem Computer das Mauskabel ab, und schlielSen Sie es 
wieder an. 

6 Internationale Normen und Sicherhelt 

Die Telle dieser Maus sind nicht wartungsbedurftig. Im Normalbetrieb 
betragt die Leistung 1 5 Mikrowatt (fur den Benutzer sichtbares Licht) . 
Diese Maus ist fur den Betrieb von O'C bis 40' C zugelassen. 

Dieses Cerat entspricht laut Testergebnissen der internationalen 
Norm lEC 825-1 : 1993. Diese Norm erfordert folgenden Hinweis: 
VORSICHT: Die Verwendung anderer als der hier angegebenen 
Bedienelemente oder Einstellungen oder Verfahrensablaufe kann 
zur Freisetzung schadlicher Strahlung fCihren. 



Laser der Klasse 1 



Bitte nehmen Sie stch ein wenig Zeit und registrieren Sie das Produkt bei www.logitech.com: 
Sie konnen dann den Kundendienst kostenlos in Ansprucli nehmen. AuBerdem eriiaiten Sie 
Sonderangebote und interessante Informationen iiber neue Logitech-Produkte, wenn Sie dies wunschen. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Guide de demarrage rapide 



1 Instructions de securite importantes Logitech^ 

Avant d'utiliser la souris, veuillez lire le guide intitule Logitech et votre contort, livre avec le produit. 

2 Branchement de la souris 

1. Pour effectuer rinstallation sur un port souris 



^ Adapta 



Adaptateur 

Port USB Port PS/2 pour port PS/2 



PS/2, eteignez I'ordinateur. Branchez le cable de 
la souris sur le port souris PS/2, puis allumez I'ordinateur. 
2. Pour effectuer rinstallation sur un port USB 

(Windows 98 ou ulterieur requis, ou Ivlacintosh OS 8.6 
ou ulterieur requis), retirez I'adaptateur PS/2. 

Branchez le cable de la souris sur le port USB de 

I'ordinciteur. Si le systeiiie d'exploitation Windows vous invite a inserer le CD-ROM d 'installation, inserez-le dans 
le lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 

Installation du logiciel 

1. Sur PC, demarrez Windows, inserez le CD-ROM du logiciel de Logitech dans le lecteur 
correspondant, puis suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. (Si I'option "Autorun" n'est pas 
activee, selectionnez "Executer" dans le menu "Demarrer" de la barre des taches. Tapez ensuite D:\Setup.exe, 
oti D: designe le lecteur de CD-ROM.) 

2. Sur Macin^prti, demarrez le systeme d'exploitation, inserez le CD-ROM du logiciel de Logitech 
dans le le^eur correspondant, recherchez I'icdne d'installation dans le dossier de la langue 
choisie, double-cliquez sur I'icdne, puis suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 
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4 Informations complementaires 

Pour vous aider a tirer le meilleur parti de la souris, 11 existe un Guide dc I'utili^iciLcur sur le CD-ROlvl du logiciel 
de Logitech. Ce guide reunit des informations interessantes sur le produit, ainsi que les adresses et numeros 
de telephone permettant de joindre Logitech partout dans le monde. Durant installation du logiciel. ce guide 
est automatiquement copie sur le disque dur. 

Sur PC 

1. Dans la barre des taches Windows, selectionnez "Demarrer", "Programmes", "MouseWare 
de Logitech", puis "Guide de I'utilisateur". 

2. Le Guide de I'utilisateur s'affiche automatiquement. Pour consulter une rubrique, cliquez sur I'un 

des signets repertories sur le cote gauche de la page de titre. 

Sur Macintosh 

1. Sur le bureau, recherchez le dossier MouseWare, puis ouvrez-le en double-cliquant dessus. 

2. Recherchez I'icone du Guide de I'utilisateur, puis double<iiquez dessus pour ouvrir 
le document. 

5 Depannage 

La souris ne fonctionne pas apres installation ou elle n'est pas detectee 

• Assurez-vous de I'avoir correctement branchee. Le cable de la souris se branche sur le port USB ou sur le port 
PS/2 de I'ordinateur. 

• Sur PC, assurez-vous que le port souris PS/2 a ete configure correctement. Reportez-vous a la documentation 
de I'ordinateur afin de configurer correctement le port. D'autres dispositifs du systeme risquent d'entrer 

en conflit avec la souris. Verifiez les parametres d'adresse et d'IRQ de ces dispositifs et modifiez les reglages, 
le cas echeant. Essayez egalement de debrancher puis de rebrancher le cable de la souris dans I'ordinateur 
lorsque celui-ci est hors tension. 

6 Normes Internationales et securite 

Cette souris ne contient aucune piece reparable. La lumiere visible 
^P^j^tilisateur est de 15 microwatts en mode de fonctionnement 
normal. Elle est consideree comme produit commercial fonctionnant 
de 0° C a 40° C. 

Ce produit est conforme a la norme Internationale lEC 825-1 : 1993. 
Cette norme doit etre accompagnee de la mention suivante: 
ATTENTION: L'utilisation de commandes et reglages ou la mise en 
application de procedures autres que celles specifiees dans le cadre 
du present document risquent de provoquer une exposition a des radiations. 

Prenez quelques minutes pour inscrire votre produit sur notre site Web www.logitecli.com: 
vous pourrez alors benef icier gratuitement de notre Service clientele. De plus, une fois inscrit, vous pouvez choisir 
de recevoir nos off res speciales et des informations interessantes sur les nouveaux dispositifs Logitecli. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Guida introduttiva 
1 Importanti informazioni in materia di sicurezza 

Prima di utilizzare il mouse, leggere le indicazioni per il massimo comfort fornite con il prodotto. 



Logitech" 



Collegamento del mouse 

se PS;2, 

0 del mouse 



Adattatore 

Porta USB Porta PS/2 per porta PS/2 



1. Per I'installazione nella porta mouse PS/2, 
spegnere il computer. Coiiegare il cavo del mouse 
alia porta mouse PS/2, quindi accendere il computer. 

2. Per rinstallazione nella porta USB 

(Windows 98 o versione successiva, 
0 Macintosh OS 8.6 o versione successiva), 
rimuovere I'adattatore PS/2. Coiiegare il cavo 

del mouse alia porta USB del computer. In Windows puo darsi che venga chiesto di inserire il CD-ROM 

di Windows. Quando richiesto, inserire il CD-ROM del software nell'apposita unita e quindi seguire le istruzioni 

visualizzate sullo schermo. 

Installazione del software 

1. Con i sistemi PC, avviare Windows, Inserire II CD-ROM contenente II software di Installazione 
Logitech nell'apposita unita e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. (Se il programma 
di esecuzione automatica del CD-ROM non e attivato, selezionare Esegui dal menu Awio nella barra 

deiie appiic^jffii. Digitare D:\Setup.exe. dove D: rappresenta I'unita CD-ROM.) 

2. Con I sistemi Macintosh awlare il sistema operativo Macintosh, inserire il CD-ROM 
contenente II software Logitech nell'apposita unita, individuare I'icona Installer nella cartella 
corrlspondente alia lingua desiderata, fare doppio die sull'icona e seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo. 
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4 Ulteriori informazioni 

Per sfruttare a! meglio il mouse, e presente una guida all'uso nel CD-ROM del software Logitech. Questa guida 
all'uso contiene informazioni utili sul prodotto, gii indirizzi e i numeri di telefono Logitech di tutto il mondo. 
Durante I'installazione la guida viene copiata automaticamente sul disco rigido. 

Per i PC 

1. Dalla barra delle applicazioni di Windows selezionare Awio/Start, Programmi, 
Logitech IMouseWare, quindi Guida aii'uso. 

2. La Guida aii'uso viene visualizzata automaticamente. Per visualizzare un argomento, fare die su uno 
dei segnaiibri, eiencati neiia parte sinistra della pagina del titolo. 

Per IMacintosii 

1. Individuare sulla Scrivania la cartella IMouseWare, quindi apriria facendovi doppio die sopra. 

2. Individuare I'icona della Guida all'uso, quindi aprire ii documento facendovi doppio die sopra. 

5 Ricerca e soluzione dei problemi 

II mouse non funziona dopo I'installazione o non viene rilevato 

• Verificare di avere collegato il mouse correttamente. Collegare il cavo del mouse alia porta USB o alia porta 
mouse PS/2 del computer. 

• Per i PC, assicurarsi che la porta PS/2 del mouse sia configurata correttamente. Consultare la docuincDtazione 
in dotazione per configurare la porta. Puo darsi che altri dispositivi del sistema creino confliLLi con il mouse. 
Controllare le impostazioni di IRQ/indirizzo di tali dispositivi e, se necessario, modificarle. Provare anche 

a scollegare e a ricollegare il cavo del mouse al computer quando il sistema e spento. 

6 Sicurezza e standard internazionali 

Nel mouse non vi sono componenti riparabili. La luce visibile 
all'utente e di 15 microwatt in condizioni di funzionamento 
normali. II mouse e stato classificato come prodotto per uso 
commerciale per un funzionamento a una temperatura compresa 
traO°Ce40°C 

II prodotto e stato collaudato e risulta conforme alio standard 
internazionale EC 825-1 : 1993. Tale standard richiede la seguente 
dichiarazione: 

ATTENZIONE: L'utilizzo di controlli o regolazioni o I'esecuzione di procedure diversi da quelli qui specificati 
possono risultare in un'esposizione pericolosa a radiazioni. 




Basta un minuto per registrare il prodotto sul sito Web www.logitech.com e avere cosi diritto al servizio 
di assistenza clienti gratuito. Inoltre, come client! registrati e possibile scegliere se si desidera ricevere notifica 
di offerte speciali e interessanti informazioni sui dispositivi Logitech. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Guia de inicio rapido Logitech* 



1 Informacion de seguridad 

Antes de utilizar el raton, consulte las Recomendaciones para evitar el cansancio incluidas con este producto. 

2 Conexion del raton 

1. Para la conexion a un puerto de raton P5/2, 
apague el ordenador. Conecte el cable del receptor 
al puerto de raton PS/2 del ordenador y, a continuacion, i i c— — i ii 
encienda el equipo. * 

2. Para la conexion a un puerto USB (Windows' 98 n ^ n ^ '^^^n^?-,^ 

^ , , . X.f r, r- . - ^ Puerto USB Puerto PS/2 para puerto PS/2 

0 posterior, o Macintosh OS 8.5 o posterior), 

retire el adaptador PS/2. Conecte el cable del raton 

al puerto USB del ordenador. En Windows, es posible que se le indique que introduzca el CD de Windows. 
Introduzca dicho CD en la unidad de CD-ROM del ordenador y siga las instrucciones en pantalla. 

3 Instalacion del software 

1. En equlpos PC, inlcle Windows, introduzca el CD de software Logitech en la unidad de CD-ROM 
del ordenador y siga las instrucciones en pantalla. Si la funcion de reproduccion automatica no esta 
activada, seleccione "Ejecutar" en el menu "Inicio" de la barra de tareas. A continuacion, escriba D:\Setup.exe 
(si D: corresponde a la unidad de CD-ROM del ordenador). 

2. En equip<»^ptacint05h, inicie el sistema operativo Macintosh, introduzca el CD en la unidad 
de CD-ROli?l, iocalice el icono de instalacion en la carpeta de idioma correspond iente, 
haga doble die en el icono y siga las instrucciones en pantalla. 
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4 Mas informacion 

Para ayudarle a obtener el maximo partido del raton, el CD de Logitech incluye un Manual del usuario. Este manual 
contiene informacion sobre el producto, los numeros de telefono y las direcciones de Internet de Logitech. 
Durante la instalacion del software, el Manual del usuario se copia de forma automatica en el disco duro. 

Equipos PC 

1. En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio, seleccione Programas, 
Logitech MouseWare y, por ultimo. Manual del usuario. 

2. El Manual del usuario se muestra de forma automatica. Para consultar un tema, haga clic en uno 
de los marcadores que aparecen a la izquierda de la portada. 

Equipos Macintosh 

1. En el escritorio, localice la carpeta MouseWare y haga doble clic en ella para abrirla. 

2. Localice el icono Adobe Acrobat del Manual del usuario y haga doble clic en el para abrir 
el documento. 

5 Resolucion de problemas 

Una vez concluida la instalacion el raton no funciona o no se detecta 

• Asegurese de que el raton esta conectado correctamente. El cable del raton debe estar conectado al puerto 
USB 0 al puerto de raton PS/2 del ordenador. 

• En equipos PC, comprucbc que el puerto de raton PS/2 esta debidamente configurado. Consulte la 
documentacion del ordenador en lo relative a la configuracion del puerto. Tambien es posible que otros 
dispositivos conectados al sistema entren en conflicto con el raton. Compruebe los parametros de direccion 
e IRQ de los dispositivos del sistema y modiffquelos si fuera preciso. Ademas, desconecte y vuelva a conectar 
el cable del raton al ordenador con el sistema apagado. 

6 Normativa internacional y seguridad 

Este raton no incluye piezas que puedan repararse o sustituirse. 
En funcionamiento normal, la luz visible por el usuario es 
de 15 microvatios. Este raton esta clasificado como producto 
comercial para ser utilizado entre 0°C y 40°C. 

Este producto cumple con la normativa internacional lEC 825-1 : 
1993 que requiere la siguiente declaracion: 
PRECAUCION: la utilizacion de controles, ajustes o realizacion 
de procedimientos no especificados en este documento puede dar 
como resultado la exposicion a radiaciones peligrosas. 



Producto LED de clase 1 



Dedique unos momentos a registrar su producto en nuestra pagina Web en www.lDgitech.com: tendra dereclio 
a nuestro servicio gratuito de atencion ai ciiente. Ademas, como usuario registrado, podra decidir si desea recibir 
ofertas especiales de productos e informacion de actualidad sobre nuevos dispositivos de Logitech. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Familiarizando-se 



1 
2 



Logitech* 



Porta USB 



Porta PS/2 



Adaptador 
da Porta PS/2 



Importantes Informa^es sobre Seguranq:a 

Antes de usar o mouse, leia as Orientates de Conforto que acompanham o produto. 

Conectando o Mouse 

1. Para uma instalaqiao na porta de mouse PS/2, 
desligue o computador. Conecte o cabo do mouse 
a porta de mouse PS/2 no computador, em seguida ligue 

0 computador. 

2. Para uma instala^o na porta USB (e necessario 
Windows 98, ou superior, ou Macintosh OS 8.6, ou superior' 
remova o adaptador PS/2. Conecte o cabo do mouse 

a porta USB no computador. Para o Windows, talvez voce seja solicitado a inserir o CD do software do Windows. 
Insira o CD do software na unidade de CD-ROM do computador quando solicitado e siga as instrugdes na tela. 

Instalando o Software 

1. Para PCs, inicie o Windows, insira o CD do software da Logitech na unidade de 
CD-ROM do computador e siga as instru^es na tela. (Se o Autorun nao estiver ativado, selecione 
"Executar", a partir do menu "Iniciar", na barra de tarefas. Em seguida, digite D:\Setup.exe, onde D: e a letra 
da unidade de CD-ROM.) 

2. Para o Ma#tCbsh, inicie o sistema operacional do Macintosh, insira o CD do software 

da Logitecn na unidade de CD-ROM do computador, localize o icone do "Installer" na pasta 
de idioma apropriada, clique duas vezes no icone e siga as instru0es na tela. 
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4 Obtendo Mais Informa^oes! 

Para ajuda-lo a obter o desempenho maximo do mouse, urn Guia do Usuario esta localizado no CD do software 
da Logitech. 0 Guia do Usuario contem informagoes valiosas sobre o produto, e inclui enderegos e numeros 
de telefone da Logitech no mundo inteiro. Durante a instaiagao do software, o Guia do Usuario e copiado 
automaticamente no disco rigido. 

Para PCs 

1. A partir da barra de tarefas do Windows, selecione "Iniciar", "Programas", 
"Logitech MouseWare", em seguida "Guia do Usuario". 

2. O Guia do Usuario e exibido automaticamente. Para visuaiizar um topico, clique em um dos indicadores 
alistados no lado esquerdo da pagina de tftulo. 

Para IMacintosh 

1. Na area de trabalho, localize a pasta do IMouseWare e clique nela duas vezes para abri-la. 

2. Localize o I'cone do Guia do Usuario e clique duas vezes no icone para abrir o documento. 

5 Solu^ao de Problemas 

O Mouse Nao Funciona apos a Instaiagao ou Nao e Detectado 

• Verifique se o mouse esta conectado corretamente. O cabo do mouse conecta-se a porta USB do computador 
ou a porta de mouse PS/2. 

• Para PCs, certifique-se de que a porta de mouse PS/2 tenha a configuragao adequada. Consulte a 
documentagao do computador para a configuragao correta da porta. Talvez voce tenha outros dispositivos de 
sistema que sejam incompativeis com o mouse. Verifique se ha conflitos de configuragoes de enderego/IRQ 
desses dispositivos e altere as configuragoes como for necessario. Tambem, experimente desconectar e depois 
tome a conectar o cabo do mouse ao computador enquanto o sistema estiver desligado. 

6 Padroes Internacionais e Seguran^a 

Nao ha pegas que requeiram manutengao nesse mouse. A luz 
que 0 usuario ve e de 15 microwatts em funcionamento normal. 
Esse mouse e classificado como um produto comercial para 
funcionar a temperaturas de 0°C a 40°C. 

Esse produto foi testado para estar em conformidade com 
o padrao eletrico e eletronico international lEC 825-1 : 1993. 
O padrao requer a seguinte declaragao: 
CUIDADO: 0 uso de controles, ou ajustes ou desempenho 
de procedimentos aqui nao especificados podem resultar na exposigao perigosa de radiagao. 

Por favor, reserve um minuto de seu tempo para registrar o produto em nosso site Web www.logitech.com: 
o registro da direito a um atendimento gratuito. Alem disso, como cliente registrado, voce tem a op^ao de obter 
ofertas especiais de produtos e interessantes informa0es sobre os novos dispositivos da Logitech. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Gids voor snelle installatie 

1 Belangrijke veiligheidsinformatie 

Voordat u uw muis gebruikt, dient u de meegeleverde comfortrichtlijnen te lezen. 

2 De muis aansluiten 



Logitech" 



USB-poort 



0 



PS/2-poort 



PS/2-poortadapter 



1. Installeert u op een PS/2-muispoort, dan zet u de 
computer uit. Sluit het muissnoer aan op de PS/2- 
muispoort van de computer en zet uw systeem dan aan. 

2. Installeert u op een USB-poort (Windows 98 of hoger 
of Macintosh OS 8.5 of hoger vereist), dan verwijdert u 
de PS/2-adapter. Sluit t^et muissnoer aan op de USB- 
poort van de computer. Bij Windows wordt u misschien 

gevraagd om de software-cd te plaatsen. Plaats deze in de cd-rom-drive van de computer wanneer u hierom 

gevraagd wordt en volg dan de instructies op het scherm. 

De software installeren 

1. Bij pc's start u Windows, plaatst u de software-cd van Logitech in de cd-rom-drive van de 
computer en volgt u de instructies op het scherm. (Ms de automatische afspeelfunctie niet 
ingeschakeld is, selecteert u "Uitvoeren" via het Start-menu op de taakbalk. Daarna typt u "DASetup.exe", 
waarbij "D:" de aanduiding voor de cd-rom-drive is). 

2. Bij de Mai^^sh start u het Macintosh-besturingssysteem, plaatst u de software-cd van 
Logitech fh de cd-rom-drive van de computer, zoekt u het symbool Installer in de toepasselijke 
taalmap, dubbelklikt u op het symbool en volgt u de instructies op het scherm. 
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4 Meer informatie! 

Haal het beste uit uw muis met behulp van de gebruikersgids op de software-cd van Logitech. Hierin vindt u 
waardevolle informatie over uw product, en webadressen en telefoonnummers van Logitech. Tijdens de installatie 
van de software wordt deze gebruikersgids automatisch naar uw vaste schijf gekopieerd. 

Voor pc's 

1. Via de Windows-taakbalk selecteert u "Start", "Programma's", "Logitech MouseWare" 
en vervolgens de gebruikersgids. 

2. De gebruikersgids verschijnt dan automatisch. U bekijkt een onderwerp door op een van de biadwijzers 
te klikken, die aan de linkerkant van de titeipagina staan. 

Voor IMacintosh 

1. Op uw bureaubiad zoekt u de map IMouseWare. Open hem door erop te dubbelkiikken. 

2. Zoek het symbool voor de gebruikersgids, en dubbeiklik erop om het document te openen. 

5 Problemen opiossen 

De muis werkt niet na installatie of wordt niet bespeurd 

• Zorg dat u de muis goed heeft aangesloten. Het muissnoer moet op de USB-poort of PS/2-muispoort van 
de computer aangesloten worden. 

• Bij pc's dient u te controleren of de PS/2-muispoort goed geconfigureerd is. Raadpleeg uw computer- 
documentatie voor de juiste poortconfiguratie. Er kunnen ook andere systeemapparaten in conflict zijn met 
de muis. Controleer de IRQ-/adresinstellingen van deze apparaten op conflicten en wijzig de instellingen 
indien nodig. Probeer ook het muissnoer van de computer te ontkoppelen en dan weer an te sluiten terwiji 
uw systeem uitgeschakeld is. 

6 Internationaf^tandaarden en veiligheid 

Deze muis heeft geen onderdelen die vervangen kunnen worden. 
Licht dat door de gebruiker waargenomen kan worden, 
is 15 microwatt bij normaal gebruik. Deze muis is geclassificeerd 
als een commercieel product voor gebruik bij 0° C tot 40° C. 

Dit product is getest en voldoet aan de Internationale Standaard 
EC 825-1 : 1993. De standaard vereist de volgende verklaring: 
WAARSCHUWING: Gebruik van instellingen of aanpassingen 
of uitvoering van procedures die hierin niet aangegeven zijn, 
kan in blootstelling aan gevaarlijke straling resulteren. 
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Neem even de tijd om uw product te registreren op onze website www.logitech.com; u lieeft dan reclit op gratis 
Klantenondersteuning. Als geregistreerde Idant kunt u bovendien l<iezen om in aanmerlcing te l<omen voor speciale 
productaanbiedingen en interessante informatie over nieuwe Logitech-apparaten. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

startguide Logitech* 



1 Viktig sakerhetsinformation 

Innan du anvander musen bbr du lasa de anvisningar, Comfort Guidelines, som medfoljde produkten 

2 Ansluta musen 

Om du vill installera pi en PS/2-musport stanger 



du av datorn. Anslut mussladden till PS/2-musporten pa 
datorn och starta sedan datorn. 
2. Om du vill gora en installation till USB-porten 

(Windows 98, MciciiiLosli OS 8.6 eller senare versioner 
kravb) tar du bort PS/2- adaptern. Anslut muskabein ^'^ '^'^ 

till USB-porten pa datorn. I Windows kan du uppmanas att 

satta i cd:n med Windows programvara. Vid uppmaning satter du in programvaruskivan i datorns cd-romenhet 

och foljer sedan instruktionerna som visas pa skarmen. 

Installera prog ramva ran 

1. Cm du har en PC startar du Windows, satter i programvaruskivan fran Logitech 

i cd-romenheten och foljer instruktionerna pa skarmen. (Om systemet inte har Autorun valjer du Kor 
pa Startmenyn i aktivitetsfaltet. Sedan anger du D:\Setup.exe (dar D: ar beteckningen for cd-romenheten). 

2. Om du har en Macintosh startar du Macintosh operativsystem, satter i program-varuskivan 
frdn Logitech i cd-romenheten, letar fram ikonen Installeraren i ratt sprdkmapp. 
Dubbelklicka pd ikonen och fdlj sedan instruktionerna pd skarmen. 
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4 Mer information 

For att du ska fa ut sa mycket som mojiigt av musen finns det en anvandarhandbok pa cd;n med Logitech- 
programvara. Anvandarhandboken innehaller viktig information om produkten och adresser och telefonnummer 
till Logitech over heia varlden. Under programvarulnstallatlonen kopieras den Inar anvandarlnandboken automatiskt 
till harddisken. 

For pc: 

1. Klicka pd Start i aktivitetsfaltet. Valj sedan Program, Logitech iTouch och anvandarhandboken. 

2. Anvandarhandboken kommer upp automatiskt. Om du vill gd till ett sarskilt amne klickar du pd 
ett av bokmarkena i listan till vanster pi titelsidan. 

For Macintosh: 

1. Leta upp mappen IMouseWare pi skrivbordet och oppna den genom att dubbelklicka pi den. 

2. Leta upp ikonen for anvandarhandboken och dubbelklicka pi den for att oppna handboken. 

5 Felsolcning 

Musen fungerar inte eller hittas inte efter installationen 

• Kontroiiera att musen ar ratt ansluten. Kontroiiera att muskabel ar ansluten till datorns USB-port eller till 
en PS/2-musport 

• Om du har en PC kontrollerar du att PS/2-inusportan ar konfigurerad pa ratt satt. Se efter i datorns 
dokumentation hur porLen ska vara konfigurerad. Det kaii ocksa handa att du har andra anslutna enheter 
som rakar i konflikt med musen. Kontroiiera enheternas IRQ-adresser och andra installningarna om det behovs. 
Forsok ocksa med att ta ur och sedan satta in mussladden igen i datorn. medan den ar avstangd. 

6 Internationell standard och sal<erhet 

Den har musen har inga delar som behover service. Det ljus som 
ar synligt for anvandaren ar 15 microvi^att vid normal anvandning. 
Den har musen klassas som en kommersiell produkt for anvandning 
vid 0" C till 40' C. 

Den har produkten har testats for att uppfylla kraven 
for internationell standard lEC 825-1 : 1993. Standarden kraver 
foljande sakerhetsforeskrifter: 
Varfdrsiktig: Om du anvander andra kontroller, gor andra justehngar eller utfbr andra atgarder/procedureran de 
som anges har kan det medfbra att du utsatts for farlig straining. 




Registrera produkten ph www.logitech.com. Det tar bara ett par minuter och du fir tiiigftng 
till gratis support. Som registrerad anvandare far du ocks^ tillgSng till speciaierbjudanden och intressant 
information om nya Logitech-produkter. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Kom godt i gang Logitech' 

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger 

F0r du begynder at bruge musen. b0r du laese Retningslinjeme for Behagelig Anvendelse, som folger 
med produktet. 



Tilslutning af musen 

I installerer i en PS/2- 

nn til DCn-t-niicannrton 4 



Sluk for computeren, hvis du installerer i en PS/2- 
museport. Tilslut musens ledning til PS/2-museporten ^^^^ 
pa computeren, og t^nd derefter computeren. ^^^9 
Fjern PS/2-adapteren, hvis du vil installere i USB- 

porten (der krsves Windows 98 eller nyere eller , ^ ^^.^ ^ . ^ 

r, ■ u n ^ II ^ T-i I I J ■ ..-i USB-port PS/2-port PS/2-portadapter 

Macintosh OS 8.6 eller nyere). Tilslut museledningen til 
computerens USB-port. Hvis du har Windows installeret, 

bliver du bedt om at inds^tte cd'en med Windows-software. Indsset denne software-cd i computerens cd-rom- 
drev, nar du bliver anmodet om det, og f0lg derefter instruktionerne pa skaermen. 



Installation af softwaren 

1. Hvis du har en pc, skal du starte Windows, indsaette Logitech-software-cd'en i computerens 
cd-rom-drev og derefter folge vejiedningen pd skaermen. (Hvis Autorun ikke er aktiveret, skal du 
Vcelge K0r i menuen Start pa proceslinjen. Derefter skal du indtaste D:\Setup.exe, hvor D: er betegnelsen 
for cd-rom-^gs«t). 

2. Hvis du har Macintosh, skal du starte Macintosh-operativsystemet, saette Logitech-software- 
cd'en i computerens cd-rom-drev, f inde symbolet for Installering i den respektive sprogmappe, 
dobbeltklikke pi symbolet og felge vejiedningen pi skaermen. 
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4 Yderligere opiysninger 

Brugerhandbogen pa Logitechs software-cd kan hjsipe dig med at fa musen til at fungere optimalt. 

Den indeholder vserdifulde opiysninger om produi<tet samt en liste over Logitechs adresser og telefonnumre i hele 

verden. Under softwareinstallationen bliver brugerhandbogen automatisk kopieret til harddisken. 

Pa pc 

1. Vslg Start, Programmer, Logitech MouseWare og derefter Brugerhdndbog fra Windows- 
proceslinien. 

2. Brugerhandbogen vises automatisk. Hvis du vil Icese om et emne, skal du klikke pa et af de bogmaerker 
der findes til venstre pa forsiden. 

Pi Macintosh 

1. Find Mouse Ware-ma ppen pi skrivebordet, og ibn derefter mappen ved at dobbeltklikke 
pi den. 

2. Find ikonen for brugerhandbogen, og dobbeltklik pi den for at dbne dokumentet. 

5 Fejifinding 

Musen fungerer ikke after installationen, eiier den blev ikke fundet 

• Kontroller, at du har tilsluttet musen korrekt. Tilslut musens ledning til computerens USB-port eiier PS/2- 
museport. 

• iHvis du har en pc, skal du l<ontrollere, at PS/2-museporten er korrekt konflgureret. Se i dokumentationen 
til computeren for at fa den korrekte portkonfiguration. Du har muligvis ogsa andre systemenheder, 
som er i konflikt med musen. Kontroller, om der er konflikter i disse enheders indstillinger for IRQ-adresse, 
og skift indstillingerne, hvis det er n0dvendigt. Du kan ogsa pr0ve at trcekke stikket ud og tilsiutte 
museiedningen til computeren igen, mens systemet er slukket. 

6 Internationale standarder og sikkerhed 

Denne mus indeholder ikke dele, der kan udfores service pa. 
Lys, der observeres af brugeren, er pa 15 microwatt ved normal 
betjening. N^rv^rende mus er klassificeret som et kommercielt 

produl<t til betjening ved O^C til 40"C. 

NaiTViLTcndc produkt cr tc^itct og opfylder International Standard 
IbC 825-1 : 1993. Standarden kr^^'cr ncdcnstaende erkl^ring: 
ADVARSEL: Anvendelse af andrc koiitrolcnheder eller justeringer 
eller procedurer end dem, der er anfort i nservserende dokument, 
kan resultere i udsaettelse for risikabel bestraiing. 
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Brug et par minutter pi at registrere dit produkt pS vores websted pa www.logitech.coin. Det giver dig ret til 
gratis Icundesupport. Som registreret kunde vil du desuden modtage specialtiibud og interessant information 
om nye Logitech-produkter. 
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USB-utgang PS/2-utgang 



Viktig sikkerhetsinformasjon 

F0r du bruker musen, b0r du lese retningslinjene som f0lger med produktet. 

Koble til musen 

1. SId av maskinen hvis du skal installere pa en PS/2- 
museport. Koble musekabelen til PS/2-museporten pa 
datamaskinen, og sla deretter maskinen pa. 

2. Hvis du skal installere for USB-port (krever Windows 98 
eller nyere, eller Macintosh OS 8.6 eller hsyere), ma du 
fjerne PS/2-overgangen. Koble musekabelen til USB- 
porten pa datamaskinen. Hvis du bruker Windows, l<an du bli 

bedt cm a sette inn prog ram vare-CDen for Windows. Sett denne programvare-CDen inn i CD-ROM-stasjonen 
nar du blir bedt om det, og f0lg deretter instruksjonene pa skjermen. 

Installere programvaren 

1. Hvis du bruker PC, starter du Windows, setter prog ramva re-CD-en fra Logitech inn i CD-ROM- 
stasjonen, og folger deretter instruksjonene pi skjermen. (Hvis automatisk kjohng ikke er aktivert, 
velger du Kjor fra Start-menyen pa oppgaveiinjen. Skriv deretter D:\Setup.exe, der D: er betegnelsen pa CD- 
ROM-stasjonen.) 

2. Hvis du bri^r Macintosh, starter du Macintosh-operativsystemet, setter inn programvare-CD- 
en fra LogTtech i CD-ROM-stasjonen, finnerfrem til installeringsikonet i den gjeldende 
sprdkmappen, dobbeltklikker ikonet og folger deretter instruksjonene pi skjermen. 
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4 Fd mer informasjon: 

For at du skal fa best mulig utbytte av musen, ligger det en brukerhandbok pa Logitechs programvare-cd. 
Denne brukerhandboken inneholder verdifull informasjon om produktet, og den har dessuten Logitech-adresser 
og -telefonnumre for hele verden. Under programvareinstalleringen kopieres denne brukerhandboken automatisk 
til harddisken. 

For pc-er 

1. Fra oppgavelinjen i Windows velger du Start, Programmer, Logitech MouseWare og deretter 

User's Guide. 

2. Brukerhandboken vises automatisk. Hvis du vil se pa et emne, klikker du pa et av bokmerkene til venstre 

pa forsiden. 

For Macintosh 

1. Finn frem til MouseWare-mappen pa skrivebordsomradet, og apne deretter mappen ved 
a dobbeltklikke den. 

2. Finn frem til ikonet for brukerhandboken, og apne dokumentet ved a dobbeltklikke 
dette ikonet 

5 FeMsoking 

Musen virker ikke eller blir ikke registrert etter installasjonen 

• Kontroller at du har koblet musen riktig til. Museledningen skal kobles til datamaskinens USB-port eller PS/2- 
museport. 

• Hvis du bruker PC, ma du kontrollere at PS/2-museporten er riktig konfigurert. Du tinner informasjon om riktig 
konfigurasjon av utganger, i dokumentasjonen for datamaskinen. Du kan ogsa ha andre systemenheter som er 
i konflikt med musen. Se etter konflikterforlRQ/adresseinnstillingene fordisse enhetene, og endre innstillingene 
etter behov. Du kan ogsa prove a plugge ut musekabelen og sa koble den til datamaskinen mens systemet er 
slatt av. 

6 Internasjonale standarder og sikkerhet 

i^^Ptg^'musen har ingen deler som kan repareres. Ved normal 
"oruk er lyset som brukeren kan se, pa 15 microwatt. Musen regnes 
som et kommersielt produkt for bruk fra 0 °C til 40 °C. 

Dette produktetertestetforavaerei samsvarmed den internasjonale 
standarden EC 825-1 : 1993. Standarden krever dette utsagnet: 
FORSIKTIG: Bruk av kontroller eller justeringer eller utforelse 
av andre prosedyrer enn dem som er spesifisert her, kan resultere 
i farlig stralingsdose. 




Bruk et par minutter S registrere produktet p^ webomrSdet vArt pA www.logitech.com. 
Dette gir deg tilgang til gratis kundestotte. Som registrert kunde har du muligheten til A motta spesialtilbud 
og nyttig informasjon om nye Logitecli-produkter. 
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USB-portti PS/2-portti PS/2-porttisovitin 



Tarkeita turvallisuustietoja 

Lue ennen hiiren kayton aioittamista tuotteen mukana tuiiut Comfort Guidelines -opas. 

Liita hiiri 

1. Jos aiot liittaa hiiren PS/2-hiiriporttiin, katkaise 
tietokoneesta virta. Liita hiiren kaapeli tietokoneen PS/2- 
hiiriporttiin ja kytke sitten tietokoneeseen virta. 

2. Jos aiot liittaa hiiren USB-porttiin (vaatii Windows 98:n 
tai uudemman tai Macintosh-jarjestelman 8.6 tai uudemman), 
poista PS/2-sovitin. Liita hiiren kaapeli tietokoneen USB- 
porttiin. Jos kaytat Windowsia, tietokone voi pyytaa sinua 

asettamaan Windows -CD-I evyn CD-ROM-asemaan. Aseta tama ohjelmisto-CD-levy tietokoneen CD-ROM- 
asemaan ohjelman niin pyytaessa. Noudata sitten nayttoon tulevia ohjeita. 

Asenna ohjelmisto 

1. Jos kaytat PC-tietokonetta, kaynnista Windows, aseta Logitech-ohjelmisto-CD-levy tietokoneen 
CD-ROM-asemaan ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. (Jos CD-levyn automaattinen suoritusohjelma 
ei ole kaytossa tietokoneessa, sinun on valittava tehtavapalkista Kaynnista ja sitten Suorita. Kirjoita seuraavaksi 
D:\Setup.exe, jossa D: edustaa tietokoneesi 

CD-ROM-as^^n tunnuskirjainta.) 

2. Jos kaytStlMacintoshia, kaynnista Macintosh-kayttojarjestelma, aseta Logitech-ohjelmisto-CD- 
levy tietokoneen CD-ROM-asemaan, etsi haluamasi kielen kansiosta Asentaja-symboli, 
kaksoisosoita symbolia ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 
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4 Jos haluat lisatietoja 

Logitech-ohjelmisto-CD-levylla on kayttoopas, jonka avulla saat hiiresta tayden hyodyn. Kayttoopas sisaltaa 
hyodyllisia tietoja ostamastasi tuotteesta seka Logitechin maailmanlaajuiset osoitteet ja puhelinnumerot. 
Ohjelmiston asennuksen aikana asennusohjelma kopioi kayttboppaan tietokoneesi kiintolevylle automaattisesti. 

PC-tietokoneet 

1. Valitse Windowsin tehtavapalkista Kaynnista, Ohjelmat, Logitech MouseWare ja sitten 
Kayttoopas. 

2. Kayttoopas tulee nakyviin automaattisesti. Voit katsella haluamaasi aihetta napsauttamalla otsikkosivun 
vasemmassa reunassa olevia kirjanmerkkeja. 

Maci ntosii-tietokoneet 

1. Etsi tydpdydalta MouseWare-kansio ja avaa kansio kaksoisosoittamalla sita. 

2. Etsi kayttdoppaan symboii ja avaa opas kaksoisosoittamalla symbolia. 

5 Vianmaaritys 

Hiiri ei toimi asennuksen jalkeen tai tietokone ei tunnista sita 

• Varmista, etta olet liittanyt hiiren oikein. Hiiren kaapelin on oltava liitettyna tietokoneen USB-porttiin tai PS/2- 
hiiriporttiin. 

• Jos kaytat PC-tietokonetta, varmista, etta PS/2-lniiriportin maaritykset ovat oikeat. Tarkista portin oikeat 
maaritykset tietokoneen kayttooppaasta. Jarjestelmassa vol mybs olla muita laitteita, jotka aifieuttaval ristiriidan 
hiiren kanssa. Tarkista, ovatko laitteiden IRQ- ja osoiteasetukset ristihidassa keskenaan, ja muuta asetuksia 
tarpeen mukaan. Kokeile myos sammuttaa tietokone, irrottaa hiiren kaapeli tietokoneesta ja liittaa se sitten 
takaisin. 

6 Kansainvalisefftandardit ja turvallisuus 

Tassa hiiressa ei ole huollettavia osia. Hiiren sateileman, 
kayttajan nahtavissa olevan valon teho on 15 mikrowattia tavallisessa 
kaytossa. Tama hiiri on luokiteitu kaupalliseksi tuotteeksi. 
jonka kayttoiampbtiia on 0 °C - 40 °C. 

Tama laite on testattu, ja sen on havaittu olevan kansainvalisen 
standardin lEC 825-1 : 1993 maaraysten mukainen. Standardi vaatii 
seuraavaa lauseketta: 

VAROITUS: Muiden kuin tassa mainittujen menettelytapojen 
tai saatojen kayttaminen voi johtaa vaaralliseen sateilyaltistukseen. 
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Rekisteroi tuotteesi websivullamme www.logitech.com. Rekisteroityiisi Asiakastuki on ilmaista. 
Rekisteroityneena asiakkaana voi myos liittya Logitechin postituslistalle ja saada sita kautta erikoistarjouksia 
ja viimeisimmat tiedot uusista tuotteista. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

OSriYOc; SKKivr|or|c; U)gitech 

IriMavTiKec; nAnpo<popi&q ^ta Tr\y aoipdAeia oaq 

ripoTou xpnoiMonoinoeTe to novTiKi, Siapaars Tiq oSriYlet; avsio xeipia|i6 nou auvoSeuouv to npoTov. 
ZuvScon TOU nOVTIKlOU 

1 . fia CYKaTdoraor) oe Biipa novTiKiou PS/2, K\eioTe tov x 
unoAoyioTr). IuvSsote to Ka\a)5io lou novTiKiou otti 6upa h'jm 
novTiKLOu PS/2 OTOV unoXoYioTii oac; kqi orri auvexsia qvoi^te ^^^^^^ .^^t 
TOV unoAoYioTT] oac;. ^^HH 



riQ evKaTcioTaori OE eiipa USB (anaiTEiTaiAsiToupyiKO ^^^^^W npooapjioyeat; 

Windows 9871 vsoTspn eK5oar|, n Macintosh OS 8.6 li vsoTspn ©^pa USB eOpa PS/2 eOpac; PS/2 

enSoon) a<paipEOTE tov npooap^oyEO PS/2. luvSsoTe to 
Ka\d)5io TOU novTiKiou OTr) Gupa USB tou unoAoyioTii aac;. 

Av £xeT£ Windows. svSsxstqi va oaq £;nTTieei va TonoeeTr|aeTE to CD |iE to AoyioMiKo tojv Windows. TonoSsTriOTe to 
CD AoyiopiKou cnri povd5a CD-ROM tou unoAoyioni oac; orav oac; fjiiTilBsi kqi otti ouvexeia aKoXou9r|(JTS Tiq oSnvisq 
nou spcpovi^ovTai orpv oeovr). 



EYKaTaoraan tou Aoyiomikou 

1. Av exere PC, ekkivhote to Windows, Tono6ETr|0Te to CD yz to AoyiOMiKO Logitech oth |Jovd5a CD-ROIV! tou 
imoAoviOTii oat; koi aKoAouSiiore tk; oSnyiEq nou Ep<pavi^vTaicnT|vo66vn.{Av Sev civaiEvspyonoiriiiEvri p auTopaTT^ 
eKTEAson, eniAe^TE EkteAsoti ano to |jevou 'Evap^ri otti YPaMMH epyaoiciav. 'EneiTO, nAriKTpoXoyiioTE DASetup.exe, 
OTTOU TO Dinpoodopi^^TTi [iovaSa CD-ROM). 

2. Av cx^c Macintosh, CKKivr|(rTe to AeiToupyiKO ouoTHpa Macintosh, Tono6eTr|OT& to CD to Aoyio|jik6 Logitech OTr) 
liovaOa CD-ROM , ppeirs to eiicoviSio Installer (EyicaTacFraaii) otov KaTaAAqAo qraicsAo yA&kkkk;, kovtc 5inA6 kAik oto 
siKoviSio KQI aKoAoudrjare nq oOnyieq nou e|jq>avi^vTai cftt|v oBovr). 
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Ma6£T£ ncpioooTcpa! 



fia va SKjJSTaXAeuTeiTS oXec; tic; SuvaroTriTec; lou novTiKiou, avarpE^Tf: otov oSriyo xpiiopt; nou n£piAa|j|3aveTai 
OTO CD jiE TO \oyio|jik6 Logitech. Autoc; o oSrivo^; XPn^nQ nepiexEi noAuTi|j£c; nAripocpopiec; \ia to npo'iov, Ka6cb(; kqi 
tk; 5iEu6uvaELq kqi tq TnAetptova Trjc; Logitech oe 6\o tov Koapo. Kotq ti^v eYKaTaoraon tou AoyloM'kou, o oSnyoc; 
xpriont; avTiYpacpsTQi auTOMOTa otov oK^ripo oaq 5iaKo. 

na PC 

1. Ano Ti\ vpaii^n epyaoiuv tuv Windows, eniAe^re 'Evap^ii< npovpaMMOTa, Logitech, MouseWare kqi otii ouvexsid 
User's Guide (05nvo<; XPHOTit;)- 

2. 0 oSnvoq xprjons EMVOvi^STai auTd|jaTa. Ra vo SiopaosTE sva ouyKeKpiiisvo eefio, kovts kMk oe svov ono touq 
oeAi5o5eiKTsq oi onoloi s|i<pavi(;ovTai as Vioro ottiv apiorepri Tx\eupa Tnq osAiSuq titXou. 

fio iUlacintosh 

1. Zjiyi cnicpavsia ypaveiou, Ppcirs to vtooic MouseWare kqi avoi^Tc to |jc OinAo kAik. 

2. BpeiTs TO siKoviSio yia tov oSnyo xpnor)*; kqi kqvte SinAo kAik oto cikovISio yia va avoi^STs to syypaq>o. 

AvTi|jeTbmior| npopAnMQTuv 

To novTiKi 5£v XsiToupyEi hetq ti^v EyKaTaoTaor} ri to oucmina Bev ijnopsl va to svTonloei 

• B£|3aia)9EiTE oti exete ouvSeoei otooTo to novTiKi.To KoAdiSio tou novriKiou EiospxsTai oth 9upa USB 
li OTT1 6upa novTiKiou PS/2 tou uno^oyioTii. 

• Av £X£T£ PC, jBEpaitoBEiTE oti p Gupa novTiKiou PS/2 exei pu9|JioTsi ocooTa. AvoTpE^TE ottiv TSKHTipitoori 
TOU unoAoyioTri ooc; yia tt) otooTii pu9|Jiari Tpc; Supac;. Eivai niBavo Konoist; ano tic; ouokeuec; nou e'ivqi 
ouvBESspsvEq OTO ouoTTina oaq va EpxovTai as 5iEve^ri ^E to novTiKi. EA.ey^te Tiq pu6|iioEi<; IRQ/5Leu9uvariq 
auTtbv TUV auoKEudiv yia Sisve^eic; koi kqvte tic; anapaiTTiTeq oAAayet;. AoKi|iaoTe va anoouvBsoeTS koi 

va ouvBeoETE ^ava to koAojBio tou ttovtikiou cjtov unoAoyiOTn evtl) Eivai kAeiotoc;. 

Aic6vn npOTuna Kai ao(paA£ia 

To novTiKi Bev nEpi\a|jpavEi AEiToupyiKuq ETOijja |JEpn. To opoTO 
<ptoc; nou £Kn£|jnEi to novTiKi eIvqi 15 microwatt o£ ouverjKEq 
KovoviKiic; AEiToupyiac;. To novTiKi auTO npoopi^ETOi yia xPHori coc; 
EiJnopiKO npo'iov kqi XEiToupyEi otouc; 0" 0 stoc; 40" C. 

To napov npo'iov sxsi eXeyxBe'i kqi oujJuopcptbvETOi |j£ to AieBveq 
ilpoTuno lEC 825-1; 1993. lumpcuva ^e auio to npoTuno anaiTELTai 
:^lp!E6AoueTi Br|A(oan: 

flPOZOXH: H XPnon OTOixsiuv eAeyxou n n BiEvspYEia BiaBiKaaitbv 
BiacpopsTiKwv ano ekeIvcov nou KaSopi^ovTai oro napov evBexetol 
va Exouv anoTEAEOna ttiv sKeson as smKlvBuvn OKTivopoAia. 



npo'iov LED KAaont; 1 



AtpiEpciioTe Aiyo xpovo yia va SnAcooeTE to npo'iov ooq OTr| Tono6eaia \iaci oro web, orri SieuSuvori www.logitech.com: 
IMe outov tov Tpono, exete BiKaiupa Bupsdv unooTi] picric;. EninAeov, av SnAcooETS to npo'iov oac;, [jnopEiTC vo EniAs^ETE 
va Aa^povETE eiBikec; npoa<popEq kqi EvSiacpspouost; nAr|po<popi£c; oxetiko \1£ ti<; VESt; ouokeuec; Tr|<; Logitech. 
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OnTMHecKan n/ibimb c KOJiecMKOM 
Logitech Pilot 

PyKOBOflCTBO K HSHany no/ibsoBaHna 
Ba>KHaH MHCpopiviaMMn o 6e3onacHOCTM 



Logitech' 



PS/2-nopT 



Aflanrep 
PS/2-nopTa 



riepeA reM, ksk Hanarb no/ibiSOBaTbCR Mbiiubio, 03Hai^MbTecb c pyKOBOACTBOM 06 dKcnnyaraMiiM, 
npH/iaraioinHMCH k aaHHOMy npOflyKxy. 

riOACOeAMHMTe MblliJb 

1. Ann noACoeAHHeHHfl nepes napa/iJienbHbiH PS^-nopr Ann MbiiuH BbiKniOHifTe iwMnbioTep. 

HofxcoepfAHwre Ka6e/ib npneruiHiiKa k napa/i/iejibHOMy PS/2-nopTy fsj\n MbiiuM xounbioTepa, sareM 
sanycTHTe CHCTeiuiy. 

2. Ann noACoeAMHeHHH nepes USB-nopr ^ 
(Tpe6yeTCR Windows 98 mv\ Sonee no3flHHH eepciiH ^^^^^ 
v\m Macintosh OS 8.6 v\nv\ 6onee nosAHRR eepciiR) ^^^^fl 
OTcoeAHHMTe PS/2-aAanTep. noACoeAiiHtiTe ^^^^U 
KaSe/ib npneMHMKa k USB-nopiy KOMnbiOTepa. 
Bo epoMR ycTaHOBKM B cpefle Windows b03mo>kho USB-nopr 
Bbi flonxHbi Syqere BcraBHTb KOwnaKT-flHCK 

0 nporpaMMHbiM oCecneneHMeM Windows. 

BcraBbTe 3tot KOMnaKT-flncK b ycrpOMCTBO a/ih htshhr w)MnaKT-fliioi«)B i«)MnbK)Tepa, 

saTOM cneayme yKasaHWRM na sKpane. 

ycTaHOBMTe nporpaiuiMHoe oOecneneHMe 

1. Ann PC, aealnycTMTe Windows, BcrasbTe KOMnaicT-AMCK c nprpaMHbiM oSecneneHiieM Logitech 
B ycrpoMCTBo Ann HreHMn KOMnaKT-AHCiWB, saroM cneAyMTe yKasaHMnu Ha 3KpaHe. 

(Ec/iM aBTOsanycK HeBOSMOxeH, Bbi6epkiTe 3anycTkiTb m MeHio llycK. SaxoM, HaOepifTe D:\Setup.exe, 
rfle D: - mmr eaiuero ycrpowcTBO ahr nreHHR KOMnaKT-flMCKOB). 

2. Ann Macintosh, sanycTMre onepai^OHHyio CMCTeiuy Macintosh, BcraBbre KOMnaicT-AHCK 
c nporpaMMHbiM odecneneHMeM Logitedi b ycrpoucTBo Ann HTOHMn KOMnaicr-AMCKOB, 
HaMAHTe MKOHKy YcranoBKa b cooTBercTByioiMeM nsbiKOBOM nanKe, ABa>KAbi uienKHHre 
no MKOHKe, saroM cneAyMTe HHcrpyKMunM na SKpane. 
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riojiyHUTe 6ojibiije MHC|}opMai4iiii! 



PyKOBOflCTBO nonbsoBaTejiH, pacnonoKeHHoe hb KOwinaKT-flHCKe c nporpaMMHbiM oSecneHeHMSM Logitech, 
noMOxer BaM nonyHHTb MaKCHMyM or MbiLUM. Pykobqactbo CQqep>KMT MeHHyio iiHCpopMaMiiio o BameM 
npoAyKre, a tbioko a^poca 11 Te/iectx)Hbi KOMnaHim Logitech no Bceuy Miipy. B npoqecce MHcrajinuuM 
nporpaiuiMHoro o6ecneHeHiiR PyKOBOiqcrBo nofibsoBarenFi dyqer ci^niipoBaHO Ha ^ksctkhm ai^ck Bamero 

KOMnblOTSpa aBTOMaTMHeCKM. 

Ann PC 

1. lis MOHio zapfM Windows, Bbi6epHTe nycK, nporpawiMbi, Logitech, MouseWare, sareM User's Guide. 

2. PyKOBOflCTBO nojibsoBaTenn User's Guide nonBHTcn aBTOMarMHecKH. Ann npocMOTpa, 
KJiHKHHTe OflHy n3 saKJiaAOK, nepeHMC/ieHHbix na JieBoii cropOHe THTyjibHOM crpaHMUbi. 

f\nr\ Kon/inbiOTepOB IVIacintosh 

1. Ha pa6oHeM CTone HaHAHTe nanKy l\1ouseWare, sareM oTKpoHTe ee, ABaxcflbi ufe/iKHyB no nanKe. 

2. HaHAHTe iiKOHKy PyKOBOACTsa nonbsoBaTejin User's Guide, saroM Ann oTKpbiTHn AOKyMBHTa, 

ABa>KAbi menKHwre no iiKOHKe. 

YcTpaHeHiie B03M0>KHbix HenojiaAOK 

MbiLUb He paSoTaer nocne ycTahOBKH unw ne pacnoshaeTCR 

• y6eflMTecb, HTO Bbi npaenjibHO noflcoeflHHM/in MbiLUb. Ka6e/ib MbiLun flo/ixeh fibiTb noflKmoneH 
K KOMnbKDTepy nepea nopT USB hjih PS/2. 

• flno PC, ySeflHxecb, hto PS/2 nopT mweeT npaBiinbHyio KonctSMrypaMMK). 3a npaBMnbHoPi 
KOHCtSMrypaubieti oOpaTurecb k AOKyMeHTBL4iii4 Ha Bam i^MnbKiTep. HexoTOpbie CHcreMHbie ycrpoiiCTBa 
Moryr KOHCtin^KTOBaTb c Mbiiubio. npOBepbre ycTanoBKii IRQ Ann 3tvix ycrpoMCTB m MSMSHHTe tix, 
ecnM TpeSyexcH. 

• nonpo6yMTe orcoeAi^HiiTb, a sareu sanoBo noACOSAbiHHTb Ka6e/ib Mbimii k KOMnbiorepy 

Me>KAyHapoAHbie CraHAapTbi m EesonacHOCTb 

B KOMnnexT c3T0ti Mbtmbto ne BK/iiOHeHbi aanacHbie HacTM. 
ilpifl HopMajibHOM paSoTe CBeneHiie, Ha6nioAaeMoe nonbsoBarejieM 
MbiLUM, MMeeT MOiAHOCTb 15 MMKpOBaTT. Otb Mbiujb HpeAHasHaHeHa 
AHH pa60Tbi npH TeMneparype ot 0° flo 40° C. 

flaHHbM npoAyKT cooTeeTCTeyeT MexAynapoAHOMy CTanAapry 
lEC 825-1 : 1993. 3tot craHAapT TpeSyej yKaaanwH cneAyromero: 
BHMMaHHe: AeiiCTBiiR, ne on^ 
Moryr npHsec™ k paAMauHQj 



□poAyKT K/iacca 1 LED 



nowaxiyMCra, HnupfAje MHHyry BpeueHbi, HT06bi saperiiCTpMpOBaTbCfi Ha Hameiui caiiTe www.logitech.com: 

3T0 AaCT BaM B03M0>KHGCTb 6ecn JiaTHO no/iyHaTb KOHcyjibTauMOHHyio noAAep>KKy. Bo/iee toto, 
KaK saperMCTpHpoBaHHbiH nojib30BaTe/ib Bbi OyfleTC BK/iioHeHbi B paccbiJiKy cneMiianbHbix npeAnWKeHHii 
no npOAyKi^M M HHTepecHoii MHCfiopMaubiii o HOBbix ycrpoMCTBEix Logitech. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Bevezeto utmutato 
1 Fontos biztonsagi informacio! 



Logitech' 



Mielott az egeret elkezden6 haszn^lni, olvassa el a term^khez adott Kenyelmi Javaslatokban leirtakat (Comfort 
Guidelines). 

Csatlakoztassa a vevot 

1. A PS/2-es egerportra valo csatlakoztatashoz 

kapcsoija ki a szamftogepet. Csatlakoztassa a vevo ^^^^^^ 
vezeteket a szamitogep PS/2-es egerportjaba, majd ^^^^91 
inditsa a gepet. H^^HI 

2. USB portra torteno installalashoz (ehhez Windows 98 
vagy magasabb illetve Macintosh OS 8.6 vagy USB Port PS/2 Port PS/2 Port Atalakito 
magasabb verzio szukseges) tavolltsa el a PS/2-es 

atalaki'tot. Csatlakoztassa a vevo vezeteket 

a szamitogep USB portjaba. Windows operacios rendszer eset6ben a szoftver kerheti a Windows installalb 
CD behelyezeset. Helyezze be ezt a CD-t a szamitogep CD-ROM meghajtbjSba, amikor a rendszer ezt jelzi, 
majd kbvesse a kepernyon talalhato utasitasokat. 



Installaija a szoftvert 



PC-k esetiben, indftsa el a Windows-t, helyezze be a Logitech szoftver CD-t a szdmrtdg6p CD-ROM 
meghajt6j^ba, majd kovesse a kipernydn Idthat6 utasitasokat. (Amennyiben az Autorun, azaz 
automatikus futtatas, nem mukodik, valassza ki a Run (Futtatas) parancsot aTalcan talalhato Start menubol. 
/^utan gepelje be a kovetkezot: D:\Setup.exe, ahol a D: meghajto a lemezt tartalmazo CD-ROM-ot jelzi.) 
Macintosh gepek eseten, inditsa el a Macintosh operacios rendszeret, helyezze be a Logitech szoftver 
CD-t a szdmitdg^p CD-ROM meghajt6jdba, keresse meg az Installer ikont a megfeleld nyelvij 
mappdban, klikkeljen dupldn az ikonra, majd kdvesse a k6perny6n I^hat6 utasitdsokat. 
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Tovabbi informaciok! 

Annak erdekeben, hogy egerenek szolgaltatasait a lehetd leghatekonyabban kihasznalhassa, tekintse meg 
a Logitech szoftver CD-n talalhato User's Guide (Hasznalati Otmutato) leirast. Ez az anyag szamos hasznos 
informaciot tartalmaz a Logitech vilagszerte elhelyezkedo irodainak cimen es telefonszaman kivui. 
Szoftverinstall^ias kozben ez a hasznalati utmutat6 automatikusan r^m^sol6dik szdmit6gepenek merevlemezere. 

PC eseteben 

1. A Windows Talcan valassza ki a Start, Programok, Logitech, MouseWare, majd User's Guide pontokat. 

2. A User's Guide (Hasznalati utmutato) automatikusan megjeienik. Egy tema megtekintesehez kattintson 
a fooldal bal oldalan felsorolt fejezetek valamelyikere. 

Macintosh eseteben 

1. Keresse meg a MouseWare kdnyvtarat a Desktop-on, dupla kattintassai nyissa meg. 

2. Keresse meg a User's Guide (IHasznalati utmutato) ikonjat, majd dupla kattintassai nyissa meg 
a dokumentumot. 

Hibaelhantas 

Installalas utan nem mukodik az eger, vagy a gep nem ismerte fel az eszkozt 

• Gyozodjon meg rola, hogy az egeret megfeleloen csatlakoztatta. Az eger vezeteket a szamitogep USB 
portjahoz vagy PS/2-es egerportjahoz kell csatlakoztatni. 

• PC-k eseteben gyozodjon meg arrol, hogy a PS/2-es egerport beallitasa megfelelo. A PS/2-es egerport 
megfelelo beallitasarol a szamitogep kezikonyveben talalhat informaciokat. Elofordulhat, hogy egyeb 
rendszereszkozok zavarjak az eger mukodeset. Ellenorizze az IRQ/address bedllit^okat, es ha szuks§ges, 
valtoztassa meg az adatokat a helyes beallitasokra. 

• Pr6b§lja meg kihuzni, majd visszadugni az eg6r csatlakoz6jSt a sz^mitbgepbe. 

A kepernyon a kurzor mozgasa nem megfelelo 

Ha az asztal^nak felszlne piros szinu vagy kiilbnosen fenyes, mint pelddul a tukor, akkor az asztal felulete 
zavarhatja az ei^^ptikai 6rz6kel6jet. Pr6b^ljon meg hagyomanyos egeret haszn^lni, vagy hasznaija egeret 
valamilyen mdsWuleten. 

Nemzetlt6zi szabvanyok es biztonsagi eioirasok 

Ebben az egerben nincsenek cserelheto alkatreszek. A felhasznalo altal 
6rzekelhet6 feny normalis mukodes kozben 15 microvi/att erossegu. 
Ez az eg6r 0°G es 40°G kozott hasznalhato kereskedelmi termeknek 
min5SLil. 

Ez a termek a tesztelesek soran megfelelt az lEC 825-1 : 1993 
nemzetkbzi szabvanynak. A szabvany a kovetkezo jelzest kbveteli meg: 
FiGYELMEZTETES: Az itt leirtaktol eltero hasznalati mod, beallltasok 
vagy eljaras alkalmazasa komoly sugarzasi Malomhoz vezethet. 



Class 1 LED Product 



Kerjiik, ne felejtse el regisztraini termeket a www.logitech.com cfmen talalhato honlapunkon: ezzel lehetosege 
nyilik Ugyfelszolgalatunk ingyenes hasznalatara. Sot, regisztralt felhasznalokent, amennyiben kivanja, elkiildjiik 
Onnek az uj termekeinkre vonatkozo erdekes informaciokat, valamint specialis ajanlatainkat. 
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Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Pruvodce rychlym zacatkem 



Logitech' 



Dulezlte informace 

Jeste nez zacnete s mysi pracovat, dOkladne si prodtete phlozenou pnru5ku o ergonomii pr^ce 

"Comfort Guidelines". 

Prlpojeni mysi 

1. Pfi instalaci na PS/2 rozhrani {urcene pro mys) 
nejprve vypnete pocftac. Pt^ipojte kabel vychazejicl ^^^^^^ 
z mysi k PS/2 rozhrani pocitace, a pote pocitac zapnete. ^^^^91 

2. Pfi instalaci na USB rozhrani (jsou nutne Windows 98 ^^^^^W 
nebo vyssi ci Macintosh OS 8.6 a vyssi) sejmete PS/2 
adapter. Pripojte kabel vychazejicl z mysi k USB rozhrani USB rozhrani PS/2 rozhrani PS/2 adapter 
pocitace. Ve Windows muzete byt vyzvani ke viozeni 

instalacniho CD disku - pokud k tomu dojde, viozte jej 
a postupujte podle pokynQ na obrazovce. 

Instalace software 

1. Na PC spusfte Windows, viozte Logitech software CD do CD-ROM mechaniky pocitace, a pote 
postupujte podle pokynQ na obrazovce. (Pokud nemate zapnute Automaticke oznameni vIozeni, Autorun, 
zvolte V nabidce Start na hiavnim panelu pnkaz Spustit. Do dialogoveho okna vepi§te D:\Setup.exe, 
pricemz D: je oznaCeni CD-ROM mechaniky.) 

2. Na Macintoshi spustte operacni system, viozte Logitech software CD do CD-ROM mechaniky 
pocitace, najdete ve slozce s pozadovanym jazykem ikonu Instal^oru, dvakrdt na ni kliknete 
a postupujte podle pokynO na obrazovce. 
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Dalsi informace! 

Abyste vyziskaii ze sve nove mysi co nejvice, podivejte se do uzivateiske prirucky User's Guide, umistene 

na Logitech software CD.Tato pnrucka obsahuje hodnotne informace o tomto vyrobku, a tez kontakty na Logitech 

po ceiem svete. Behem instalace softwaru se tato pflrucka automaticky zkopiruje na pevny disk pocitace. 

Pro PC 

1. Na hlavnfm panelu Windows kliknete na Start, Programy, Logitech, MouseWare, a pote 
na User's Guide. 

2. Posleze se uzivatelska pfirucka automaticky otevfe. K prohlednuti pozadovane kapitoly staci kliknout 
na jeji nazev v obsah v lev§m sioupci. 

Pro Macintosh 

1. Na plose najdete slozku MouseWare, dvojklikem ji otevrete. 

2. Dvakrat kliknete na ikonu User's Guide a dokument se otevi'e. 

Resenf problem^ 

Myg po dokon^enl instalace nefunguje nebo neni detekov^na 

• Zkontroiujte, zda je mys spr^vnfi pfipojena - kabel od mySi musi byt pFipojen k USB nebo PS/2 rozhrani 
pocitace. 

• Na PC provehe, zda je PS/2 rozhrani spravne nakonfigurovano. Podrobnejsi informace naleznete v pr^irucce 
k pocitaci. Mi^ze tez dojit ke kolizi jinych systemovych zai'izeni s mysi - zkontroiujte nastaveni pferuseni a adres 
ostatnich zanzeni a pripadne je upr^e. 

• Pot§ zkuste mys od poditace odpbjit a opSt pFipojit. 

Mezinarodni standardy a bezpecnost 

Mys neobsahuje servisovatelne soucasti. Uzivatelem viditeine svetio 
ma pri normalni cinnos||^€rgii 15 mikrowattD. My§ je urcena pro 
beznou praci pri teplot^n v rozmezi 0° C az 40" C. 

Tento produkt byl testovan a shiedan vyhovujicim mezinarodnim 
standardOm lEC 825-1: 1993. V ramci toho jsou pozadovany nasledujici 
informace: 

UPOZORNENI: PouzivanI, nastavovani ci provozovani zpusobem 
odiisnym od zde uvedenych pokynO mOze zpOsobit, ze budete vystaveni 
nebezpednemu vyzarov^ni. 
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Udelejte si, prosim, kratkou chvfli na registraci produktu na webove strance www.logitech.com: 
opravAuje Vas k zSkaznicke podpoi^ zdarma. Jako registrovany zSkaznik si take mfizete zvolit, zda chcete 
dostavat zviastni nabidky produktQ firmy Logitech a zajimave informace o jejich novych produktech. 
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Po polsku 



Logitech Pilot Wheel Mouse Optical 

Podstawowe informacje 

1 Wazne informacje dotyczqce bezpieczehstwa 

Zanim zaczniesz korzysta6 z myszki przeczytaj wskaz6wki dot^czone do tego produktu. 

2 Podtqczenie odbiornika 



Logitech' 



^ Przeisc 



0 



Przejsci6wka 
na PS/2 



1. Jezeli korzystasz z podf^czenie do portu myszki PS/2 
w pierwszej kolejnosci wytqcz komputer. 

Podlqcz przewod odbiornika do portu PS/2 
w komputerze, a nast^pnie wtqcz system. 

2. Jezeli korzystasz z podtqczenia do portu USB 

(wymagany system Windows 98 lub starszy lub 
Macintosh OS 8.6 lub starszy) usun przejsciowk^ 
na port PS/2. Podiqcz odbiornik do portu USB 

w komputerze. Jezeli korzystasz z Windows mozesz zostac poproszony o wtozenie ptyty z oprogramowaniem. 
Wtoz plyt? z tym oprogramowaniem do nap^u CD ROM komputera. Post^puj zgodnie z pojawiajqcymi si^ 
na ekranie instrukcjami. 

Instalacja oprogramowania 

1. Jezeli korzystasz z komputera klasy PC, wtoz do nap^du CD ROM ptyt^ z dotqczonym 
oprogramowaniem, a nastf pnie post^puj zgodnie z pojawiajqcymi si$ na ekranie instrukcjami. 

(Jezeli funkcja AUTORUN nie jest wlqczona, wybierz Uruchom naciskajqc Start, nast^pnie napisz 
D:\SETUREXE, gdzie D: jest odpowiedni^ literq nap^du CD ROM.) 

2. Jezeli korzystasz z komputera kfasy Macintosh, to najpierw uruchom Jego system operacyjny. 
Do nap^du CD ROM w^6z do^czonq ptyt? ^ oprogramowaniem. Znajdz ikon§ instalatora we wtasciwym 
katalogu instalacyjnym. Dwukrotnie nacisnij na tej ikonie. Post^puj zgodnie z pojawiaj^cymi si§ informacjami. 
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4 Uzyskanie dodatkowych informacji! 

Jezeli chcesz si^ dowiedziec czegos wi^cej na temat myszki, powinienes skorzystac z Podr^cznika Uzytkownika 
umieszczonego na plytce z oprogramowaniem. Podr^cznik ten zawiera rozne wartosciowe informacje na temat 
tego produktu, jak i rowniez adres witryny Internetowej Logitech, oraz numery telefonow. Podczas instalowania 
oprogramowania ten podr^znik jest automatycznie kopiowany na dysk twardy. 

Uzytkownicy PC 

1. Wybierz Start, nast^pnie Programy, Logitech MouseWare i na koniec User's Guide 
(Podr^cznik Uzytkownika). 

2. Podrf cznik uzytkownika zostanie automatycznie wySwietlony. Aby przejrze6 dany temat naciSnij na niego 
po lewej stronie tytutowej strony. 

Uzytkownicy lUlacintosli 

1. Na pulpicie znajdz katalog IVIouseWare, nast^pnie otworz go dwukrotnie na nim nacislcajqc. 

2. Znajdz ikon^ User's Guide, nast^pnie dwukrotnie naciSnij, aby otworzy6 ten dokument. 

5 Rozwiqzywanie problemow 

Myszka nie pracuje po zainstaiowaniu iub nie jest wykrywana. 

• Upewnij si§, ze myszka zostata poprawnie podf^czona. Przewod myszki powinien bye podt^czony z portem 
myszki PS/2 Iub z portem USB komputera. 

• Jezeli korzystasz z komputera klasy PC upewnij si§, ze port PS/2 jest wiasciwie skonfigurowany. 
Sprawdz w dokumentacji komputera, jaka jest wiasciwa konfiguracja tego portu. W systemie mog^ 
znajdowac si§ inne urz^dzenia b^dqce przyczyn^ konfliktow z myszkq. Sprawdz ustawienie przerwari IRQ 
jak i rowniez adres dia tego urzqdzenia. Jezeli zachodzi potrzeba zmien te ustawienia. 

• Spr6buj wyj^6 wtyczk? odbiornika z komputera, a nast^pnie ponownie jq wtozy6 do komputera 

6 Mif dzynarodowe standardy i normy 

Myszka nie zawiera zadnych serwisowalnych cz^sci. Obserwowalne 
swiatto myszki ma moc okoto 15 mikrowatow. Myszka powinna 
pracowac w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Produkt ten jest 
zgodny z mi^dzynarodowq normq lEC 825-1 : 1993. Norma ta wymaga 
nast^pujqcego oswiadczenia: 

Ostrzezenie: Korzystanie z urz^dzenie niezgodnie z przeznaczeniem, 
niedozwolone regulacje itp., mog^ narazic na niebezpieczne dziatanie 
promieni. 
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Bardzo prosimy o zarejestrowanie produktu na naszej stronie wwwJogitech.com. Dzi^ki temu b^dziesz miat 
prawo do korzystania z darmowej pomocy technicznej. Ponad to, jako zarejestrowany uzytkownik b^dziesz miat 
dost^p do oferty specjalnych produktow jak i rowniez do informacji na temat nowych urzqdzeh Logitech. 



